DWARD MAZUR 


c. k. Kapitan emeryt, 


opatrzony SS. Sakramentami, zasnął w Panu dnia 15 Lutego 1888 roku, 
przeżywszy lat 58. 


— GIER 


W żalu pozostała żona z dziećmi i siostra zapraszaja Krewnych, Przyjaciół, Znajomych i pobożna 
Publiczność na wyprowadzenie zwłok z domu pod L. 9 przy ulicy Dolnych Młynów w Piatek 


dnia 17 Lutego o godzinie 3 popołudniu wprost na Cmentarz. 


Zakład pogrzebowy „CONCORDIA“ J. K. Pękalski. W drukarni „CZASU“ w Krakowie. 
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